+ 
Dr Inż. Ewa Neyman-Pilatowa 


prof. technologii, nafty i paliw płynnych Uniw. i Politechniki we Wrocławiu 


przeżywszy lat 36, po krótkich a ciężkich cierpieniach zmarła 21 listopada 1945 r. 


Pogrżeb odbył się 24 b. m. we Wrocławiu. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


za spokój duszy Zmarłej 


odprawione zostanie 


w środę dnia 5 grudnia 1945 r. o godzinie 9 rano w kościele 
św. Anny w Krakowie 


o czym zawiadamiają Krewnych i Znajomych 5 
Rodzice. 


Zakład pogrzebowy CONCORDIA” 
JANA WOLNEGO Drukarnia Związkowa w Krakowie. Mikełajska 13 
Kraków, pl. Szczepański L, 2 — Telef. 157-39 


